Au château de Versailles ils ont gardé les pavés. Je les regardais en 
marchant pour ne pas trébucher. J'étais l’enfant roi. Roi parmi les 
touristes. Enfant parmi la condescendance. Une femme aux abords a eu 
une crise, une sciatique. Elle hurlait, couchée sur le ventre. J'ai eu le 
premier le réflexe de sortir mon téléphone mais le temps de localiser 
notre position pour l'indiquer aux secours, je me rendit compte qu’une 
jeune femme était déjà entrain de le faire. 


